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waren even zovele gelegenheden om het leven van elke 
dag te doen spiegelen in glas. 

Leerdam opent thans met haar nieuwe gelegenheidsglaswerk 
de mogelijkheid om deze aloude gewoonte in ere te her 
stellen en maakt voor speciale gelegenheden en jubilea 
herinneringsstukken, waarvan U hier enkele voorbeelden 
vindt afgebeeld. 

Laat Uw leverancier U inlichten over deze „mogelijkheid of 
wendt U rechtstreeks tot de fabriek. 


ONT MOEDE IN HET GC eG N.V. NEDERLANDSCHE GLASFABRIEK LEERDAM 


COGNACSCHWENKER VERSIERD MET EMBLEEM: 


EEN GESCHENK AAN BEVRIENDE RELATIES, 


Het graveren van glas behoort tot de oudste versiering 
technieken. Het moet geheel met de hand geschieden er men 
doet dit met behulp van kleine koperen. schijven. 

De graveur holt de voorstelling uit in het glas, waardoor het 
optisch effect ontstaat van bae-elif 


EEN GLAZEN GEDENKRAAM IS EEN BLIJVENDE 
HERINNERING AAN EEN VEELJARIG JUBILEUM 
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Bij: zakenjubilea maakt men meer en meer gebruik van kristal, 
emdat dit door zijn zuivere kwaliteit. gekenmerkt door een 
volmaakte expressie in materiaal en vorm. een kostelijk geschenk 
bij uitnemendheid is. 


AAL VOOR EEN BROUWERIJ 
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PAPIER 


die cok in staande vorm kunnen 
bij uitstek om als 
rekken 


Ter herinnering aan het feit. dat Andreas Vesalius 
400 jaar geleden door zijn werk over de bouw van het 
menselijk lichaam de grondslagen der ontleedkunde legde. 
fabriceerden wij de hierboven. afgebeelde 


Vrijheidshokaal Kon. Jo digd 


in samenwerking met de Kon. Begeer te Voorschot 


COMMUNIE BEKER 


Een kristallen beker van Leerdam met inscriptie, die voor einde 
loze variatie vatk deval en gewa 
ndenken aan geboorte, doop, communie of huwelijk. 


iloftsherdenki 


HET DRINKSERVIES VOOR HKH. PRINSES ELISABETH ENGELAND 


Drinkservies aangeboden aan HKH. Prin h van Engeland 
nheid van haar huwelijk. 


Het geeft zan een drinkservies bijzondere bekoring als men daarop een 


mono; of wapen heeft gegraveerd. 


De afbeeldingen op ble. 17 en 18 tonen de distinctie van zulk een 


iering. die eenvoud maar niettemin als een soort tache de beauté 


de nobele klaarheid van het glas te schoner doet uitkomen. 
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Leerdam vervaardigt grote gedenkramen, zowel als eenvoudige 
geboortebekers, kostbare geschenken evenzeer als goedkope her- 
inneringscadeaux. 

Aan ieder werkstuk echter wordt. dezelfde zorg besteed om het 
te maken tot een handwerksproduct van blijvende waarde. Hier- 
voor slaan de met Leerdam samenwerkende kunstenaars borg 
wier slteven het is eenheid te bereiken tussen vorm en versiering. 
zonder afbreuk te doen aan de schone doorzichtigheid van het 

Ee kristal. 


Leerdam is very glad to restore a time-honoured tradition in 
manufacturing for special occasions, like a jubilee. etc. 


SOUVENIR CRYSTALWARE 
of which you are finding a few specimen illustrated tn this brochure. 
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Leerdam est très heureux de faire revivre une tradition bien an- 
cienne en fabriquant pour des cas spéciaux, des fètes de jubilé, 
etc, des 

ARTICLES-SOUVENIR EN CRISTAL 
dont vous trouverez quelques specimen illustrés dans cette brochure. 
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Siguiendo una tradición secular, la fäbrica „Leerdam crea para 
fubileos, badas y demás ocasiones festivas, recuerdos especiales, 
de alto valor artistico, zimilares a los especimenes aquí reproducidos. 


N.V. NEDERLANDSCHE GLASFABRIEK LEERDAM (LEERDAM HOLLAND) 


